Sag dem Lichte gut 1 Nacht 

Strumming: juju (Daumen/Finger) 

D A A7 D 

D A 

Sag dem Lichte gut 1 Nacht, dieses Tags, der nun ging, 

A7 AD 

vom Monde hell bewacht wird dein Schlaf, mein Liebling. 

G D A7 D 

Jeder Stern, den man sieht, ist dir ein Wiegenlied, 

G D A7 D 

du hörst leis, aber klar, wenn der Sandmann ist nah. 


G D A7 D 


D A 

Eine Wolke wird sein Kissen dir für dein Haupt, 

A7 AD 

ruhst beschützt von Engelein in dein‘m Bette weichem Flaum. 

G D A7 D 

In dein'm Traum spielst du dann in dem schönen Märchenland, 
G D A7 D 

weit entfernt im Sterniicht, bis der neue Tag anbricht. 


G D A7 D 

D A 

Komm dann wieder auf die Erd“, in dem goldnen Morgenlicht, 
A7 AD 

setz dich auf dein Schaukelpferd und hör 1 zu was man spricht: 

G D A7 D 

liebes Kind sei einqedenk, du bist uns ein Geschenk, 

G D A7 D 

das der Herr Gott uns brinqt, weil wir deine Eltern sind, 

G D A7 D | 

das der Herr Gott uns bringt, weil wir deine Eltern sind. 
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